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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 4783 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


1 

Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσω¬ 
πικού έτους 2018. 

2 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
δώδεκα (12) διοικητικούς υπαλλήλους που υπη¬ 
ρετούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ) μονίμους και αποσπασμένους. 

3 

Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλή¬ 
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, σε είκοσι (20) 
υπαλλήλους φύλακες με σχέση εργασίας Ιδιωτι¬ 
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

4 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
είκοσι υπαλλήλους φύλακες με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

5 

Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλή¬ 
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, σε έντεκα (11) 
υπαλλήλους μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδι¬ 
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

6 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
έντεκα (11) υπαλλήλους μονίμους και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. 

7 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
σε ένα (1) υπάλληλο μόνιμο που υπηρετεί στο 
Υπουργείο Υγείας. 

8 

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
που υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του 
Αναπληρωτή Υπουργού, του Αναπληρωτή Γενι¬ 
κού Γραμματέα και των Γενικών Γραμματέων του 
Υπουργείου Υγείας και δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις, για το έτος 2018. 

9 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
τέσσερις (4) υπαλλήλους που υπηρετούν στο 
Υπουργείο Υγείας. 

10 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης δέκα 
εννέα (19) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό¬ 
νου (ΙΔΑΧ), που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.94171 (1) 

Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προ¬ 
σωπικού έτους 2018 . 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

ί. του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α') 

Μ. του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α') 

ίϋ. του άρθρου 4 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α') 

ίν. του άρθρου 34 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α') 

ν. των άρθρων 55 και 62 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α') 

νί. του άρθρου 43 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') 

νϋ. του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α') 

νίϋ. του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α') 

ίχ. του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α') 

χ. του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') 

χί. του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α') 

χϋ. του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') 

χίϋ. του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α') 

χίν. του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α') 

χν. του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') 

χνί. του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α') 

χνϋ. των άρθρων 1 -6 του ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α') 

χνίϋ. του π.δ/τος 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α') 

χίχ. του π.δ/τος 187/2009 (ΦΕΚ 217 Α') 

χχ. του π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') 

χχί.του π.δ/τος 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α'). 

2. Την υπ'αριθμ. Υ25/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β'). 

3. Την υπ'αριθμ. Β1.α/οικ.94692/20.12.2017 υπουργι¬ 
κή απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του προϋπολογι¬ 
σμού οικονομικού έτους 2018 του Υπουργείου Υγείας 
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)» (ΑΔΑ: 
6ΓΕ2465ΦΥΟ-3ΤΔ). 

4. Την υπ'αριθμ. Β1α/οικ.95460/21.12.2017 εισήγηση 
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

5. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των μονά¬ 
δων Π.Φ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β.. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'4783/29.12.2017 


6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης προκαλείται δαπάνη ποσού 260.350.000,00 € σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2018, αποφασίζουμε: 

Α) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1.1.2018 
μέχρι 31.12.2018 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδο¬ 
ντιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων: 

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών) 

• Πανεπιστημιακών Ιατρών 

• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου 

• Αγροτικών ιατρών 

• Επικουρικών ιατρών 

• ΠΕ Ιατρών 

Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματο¬ 
ποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και 
σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρί- 
νεται από την Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 
και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό 
αυτό πιστώσεων. 


ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΑΤΡΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

2018 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1ης ΥΠΕ 

6.334 

59.650.000,00 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 2ης ΥΠΕ 

3.392 

37.300.000,00 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 3ης ΥΠΕ 

2.046 

22.100.000,00 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4ης ΥΠΕ 

3.051 

30.000.000,00 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 5ης ΥΠΕ 

1.893 

20.000.000,00 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 6ης ΥΠΕ 

3.203 

36.430.000,00 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7ης ΥΠΕ 

1.537 

16.600.000,00 

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 

185 

1.800.000,00 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

55 

420.000,00 

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

114 

700.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

21.810 

225.000.000,00 


Β) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1.1.2018 
μέχρι 31.12.2018 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντι¬ 
άτρων των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών) 

• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου 

• Αγροτικών ιατρών 

• Επικουρικών ιατρών 

• ΠΕ Ιατρών 

Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποι¬ 
ούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμ¬ 
φωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται 
από την Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας 
και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό 
αυτό πιστώσεων. 


ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΑΤΡΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

2018 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 1ης ΥΠΕ 

225 

1.970.000,00 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 2ης ΥΠΕ 

500 

4.330.000,00 


ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 3ης ΥΠΕ 

350 

3.500.000,00 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 4ης ΥΠΕ 

675 

6.800.000,00 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 5ης ΥΠΕ 

500 

4.700.000,00 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 6ης ΥΠΕ 

800 

8.900.000,00 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 7ης ΥΠΕ 

290 

2.500.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

3.340 

32.700.000,00 


Γ) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1.1.2018 
μέχρι 31.12.2018 στις εξής κατηγορίες ιατρών του 
Ε.Κ.Α.Β.: 


• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών) 

• Επικουρικών ιατρών 

Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποι¬ 
ούνται σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό 
θα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. και μέσα 
στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πι¬ 
στώσεων. 

Για τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β. ισχύει το νομικό πλαίσιο, 
που διέπει όλους τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., για τον τρόπο 
εφημερίας (κανονική, ετοιμότητας, μικτή) και για τον 
τρόπο ελέγχου των εφημεριών 


ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΑΤΡΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΕΚΑΒ 

140 

2.650.000,00 


Δ) Η δαπάνη που προκαλείται απάτην απόφαση αυτή 
ανέρχεται στο ποσό των 260.350.000,00 € για το οικονο¬ 
μικό έτος 2018 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολο¬ 
γισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 
2812 του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας» κατά 225.000.000,00 €, 
τον Κ.Α.Ε. 2812 του Φ.260 «Δαπάνες Πρωτοβάθμιου Εθνι¬ 
κού Δικτύου Υγείας» κατά 32.700.000,00€ και τον Κ.Α.Ε. 
2816 του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας» κατά 2.650.000,00 €. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017 
Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 


Αριθμ. Αΐα/οικ.95619 (2) 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
δώδεκα (12) διοικητικούς υπαλλήλους που υπη¬ 
ρετούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ) μονίμους και αποσπασμένους. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τις διατάξεις: 

1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν¬ 
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
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και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ176 Α') καθώς και του άρθρου 50 του ν. 4486/2017 
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 115 Α'). 

2. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ¬ 
μίσεων (ΦΕΚ 29 Α'). 

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ¬ 
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α'). 

4. Του π.δ. 121/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(ΦΕΚ 148 Α'). 

5. Τηναριθμ. Β1 .α/οικ.86369/21.11.2017 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με θέμα «Μεταβολές εκτελούμενου 
Προϋπολογισμού». 

6. Το από 27.11.2017 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου 
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ). 

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 70.000 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσειςτου Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού 
έτους και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φ. 
110 αντίστοιχα. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ./95395/21.12.2017 
βεβαίωση της παρ, 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
αποφασίζουμε: 

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής 
εργασίας καθώς και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών καθ'υπέρβαση καθώς και προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, από 1.1.2018 έως 31.12.2018, σε 
δώδεκα (12) υπαλλήλους μονίμους, αποσπασμένους και 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
και θα απασχοληθούν υπερωριακά λόγω αναγκών που 
προκύπτουν για την επί 24ώρου βάσεως λειτουργία του 
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ). 

Οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα από τους ανω¬ 
τέρω υπαλλήλους θα ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες 
που θα παρουσιαστούν για την επί 24ώρου λειτουργία 
της ανωτέρω υπηρεσίας ως κατωτέρω: 

1. Δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (2.880) ώρες 
Υπερωριακή Απογευματινή Εργασία μέχρι 22η ώρα, οι 
οποίες αναλύονται ως εξής: 

12 υπάλληλοι χ 20 ώρες το μήνα έκαστος = 240 ώρες 
το μήνα 

12 μήνες χ 240 ώρες ανά μήνα =2.880 ώρες ετησίως. 

2. Δύο χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (2.304) ώρες Ερ¬ 
γασίας Κυριακών και Εξαιρέσιμων Πέραν Υποχρεωτικής 
από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα, οι οποίες αναλύονται 
ως εξής: 

12 υπάλληλοι χ 16 ώρες το μήνα έκαστος =192 ώρες 
ανά μήνα 

12 μήνες χ 192 ώρες ανά μήνα =2.304 ώρες ετησίως. 

3. Χίλιες εκατόν πενήντα δύο ώρες (1.152) ώρες Νυ¬ 
χτερινή Εργασία από 22α ώρα μέχρι 6η πρωινή πέραν 
υποχρεωτικής και Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων 
από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, οι οποίες αναλύονται 
ως εξής: 


12 υπάλληλοι χ 8 ώρες το μήνα έκαστος =96 ώρες ανά 
μήνα 

12 μήνες χ 96 ώρες ανά μήνα =1.152 ώρες ετησίως. 

4. Χίλιες εκατόν πενήντα δύο (1.152) ώρες Εργασίας 
Κυριακών και Εξαιρέσιμων Πέραν Υποχρεωτικής, Νυχτε¬ 
ρινής Εργασίας από 22η ώρα μέχρι 6η πρωϊνή οι οποίες 
αναλύονται ως εξής: 

12 υπάλληλοι χ 8 ώρες το μήνα έκαστος =96 ώρες ανά 
μήνα 

12 μήνες χ 96 ώρες ανά μήνα = 1.152 ώρες ετησίως 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Διοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. Α1 α/οικ.95626 (3) 

Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλή¬ 
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, σε είκοσι (20) 
υπαλλήλους φύλακες με σχέση εργασίας Ιδιωτι¬ 
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις.και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/ 

Α'/16.12.2015). 

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων.,.και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/ 
Α'/Ι 9.3.2015). 

γ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ 40/Α723.9.2015). 

δ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας" (ΦΕΚ 148/Α79.10.2017). 

2. Τις αποφάσεις: 

α) αριθμ. Α1 α/Γ.Π.οικ. 32043/4.5.2015 Υπουργού Υγεί¬ 
ας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων που 
ασκούν καθήκοντα φύλαξης» (ΦΕΚ 831/14.5.2015). 

β) αριθμ. Α1δ/οικ.53464/11.7.2017 απόφαση του Γε¬ 
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Κύ¬ 
ρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης προσωπικού της 
ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας 
για την κάλυψη αναγκών φύλαξηςτων κτιρίων που στε¬ 
γάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας» 
με στοιχεία ΑΔΑ: 6ΔΠΣ465ΦΥΟ-1Χ0. 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 45.000 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 2018 και ειδικότερα 
από τον ΚΑΕ 0512 του Φ. 110. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ./95395/21.12.2017 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'4783/29.12.2017 


βεβαίωση της παρ. 5 του αρθρ. 24 του ν. 4270/2014, 
αποφασίζουμε: 

Την έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλή¬ 
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου από 1.1.2018 έως 
31.12.2018 σε είκοσι (20) υπαλλήλους (φύλακες) με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
του Υπουργείου Υγείας που θα απασχοληθούν για την 
επί 24ώρου βάσεως φύλαξη του Τμήματος Διαχείρισης 
Υλικού και Κεντρικής Αποθήκης Υλικού, του Σταθμού Αυ¬ 
τοκινήτων ,των Κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας, επίσης 
των κτιρίων επί της οδού Αβέρωφ 12Α, των κτιρίων επί 
της οδού Μακεδονίας 6-8 και του κτιρίου επί της οδού 
Λ. Κηφισίας 39, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουρ¬ 
γείου Υγείας, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Υγείας. Οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα από τους 
ανωτέρω υπαλλήλους θα ορίζονται ανάλογα με τις ανά¬ 
γκες που θα παρουσιαστούν για την επί 24ώρου βασική 
φύλαξη των ανωτέρω αναφερομένων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου μας ως εξής: 

α) Νυχτερινή εργασία έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ώρες. 

β) Κυριακών και εξαιρέσιμων (ημερήσια και νυχτερινή) 
εργασία έως χίλιες εξακόσιες (4.000) ώρες. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Μέ¬ 
ριμνας και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Ανθρώπι¬ 
νου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. Αία/οικ.95630 (4) 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
είκοσι υπαλλήλους φύλακες με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις.και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/ 

Α716.12.2015). 

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 

λήψη άμεσων μέτρων.και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/ 

Α719.3.2015). 

γ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ 40/Α723.9.2015). 

δ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας (ΦΕΚ 148/Α79.10.2017). 

2. Τις αποφάσεις: 

α) αριθμ. Α1 α/Γ.Π.οικ. 32043/4.5.2015 Υπουργού Υγεί¬ 
ας (ΦΕΚ 831 /14.5.2015) «Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα φύλαξης» 


β) αριθμ. Α1δ/οικ.53464/11.7.2017 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου Υγείας με θέμα «Κύρωση προσω¬ 
ρινού πίνακα κατάταξης προσωπικού της ανακοίνωσης 
ΣΟΧ 1 για την σύναψη συμβάσεων εργασίας για την κά¬ 
λυψη αναγκών φύλαξης των κτιρίων που στεγάζονται οι 
Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας» με στοιχεία 
ΑΔΑ:6ΔΠΣ465ΦΥΟ-1ΧΟ. 

3. Τογεγονόςότιαπότηναπόφαση αυτή θαπροκληθεί 
δαπάνη ύψους 45.000 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 2018 και ειδικότερα 
από τον ΚΑΕ 0511 Φ.110. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ./95395/21.12.2017 βε¬ 
βαίωση που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε: 

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής 
εργασίας καθώς και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών καθ'υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, από 
1.1.2018 έως 31.12.2018, σε είκοσι (20) υπαλλήλους (φύ¬ 
λακες) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου του Υπουργείου Υγείας που θα απασχοληθούν 
για την επί 24ωρου βάσεως φύλαξη του Τμήματος Δι¬ 
αχείρισης Υλικού και Κεντρική Αποθήκη Υλικού, του 
Σταθμού Αυτοκινήτων, των Κτιρίων της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας του Υπουργείου Υγείας επίσης των κτιρίων επί 
της οδού Αβέρωφ 12Α, των κτιρίων επί της οδού Μακε¬ 
δονίας 6-8 και του κτιρίου επί της οδού Λ. Κηφισίας 39, 
όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. Οι 
ώρες απασχόλησης για τον καθένα από τους ανωτέρω 
υπαλλήλους θα ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
παρουσιαστούν για την επί 24ώρου βασική φύλαξη των 
ανωτέρω αναφερομένων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
μας ως εξής: 

α) Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 22ης 
ώρας: 

Έως 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και έως 800 ώρες 
για τους είκοσι (20) Υπαλλήλους έως τέλος του έτους. 

β) Νυχτερινή εργασία από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρω¬ 
ινής: 

Έως 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και έως 480 ώρες 
για τους είκοσι (20) Υπαλλήλους έως τέλος του έτους. 

γ) Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών από 
6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας και 22ης ώρας μέχρι 6ης 
πρωινής: 

Έως 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και έως 1200 
ώρες για τους είκοσι (20) υπαλλήλους έως τέλος του 
έτους. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Μέ¬ 
ριμνας και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Ανθρώπι¬ 
νου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 









Τεύχος Β'4783/29.12.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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Αριθμ. Α1 α/οικ.95635 (5) 

Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλή¬ 
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, σε έντεκα (11) 
υπαλλήλους μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδι¬ 
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις.και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/ 

Α716.12.2015). 

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων.,.και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/ 
Α719.3.2015). 

γ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ 40/Α723.9.2015). 

δ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α79.10.2017). 

2. Τις αποφάσεις: 

α) αριθμ. Α1 α/Γ.Π.οικ. 32043/4.5.2015 Υπουργού Υγεί¬ 
ας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων που 
ασκούν καθήκοντα φύλαξης» (ΦΕΚ 831/14.5.2015). 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 70.000 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 2018 και ειδικότερα 
από τον ΚΑΕ 0512 του Φ. 110. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ./95395/21.12.2017 
βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
αποφασίζουμε: 

Την έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλή¬ 
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου από 1.1.2018 έως 
31.12.2018 σε έντεκα (11) μόνιμους και με σχέση εργα¬ 
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους 
(φύλακες) του Υπουργείου Υγείας που θα απασχοληθούν 
για την επί 24ώρου βάσεως φύλαξη του Τμήματος Δι¬ 
αχείρισης Υλικού και Κεντρικής Αποθήκης Υλικού, του 
Σταθμού Αυτοκινήτων και των Κτιρίων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας. Οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα από 
τους ανωτέρω υπαλλήλους θα ορίζονται ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα παρουσιαστούν για την επί 24ώρου βα¬ 
σική φύλαξη των ανωτέρω αναφερομένων Υπηρεσιών 
του Υπουργείου μας ως εξής: 

α) Νυχτερινή εργασία έως δέκα χιλιάδες (10.000) ώρες. 

β) Κυριακών και εξαιρέσιμων (ημερήσια και νυχτερινή) 
εργασία έως έξι χιλιάδες (6.000) ώρες. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο ΠροϊστάμενοςτουΤμήματοςΔιοικητικής Μέ¬ 
ριμνας και Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 
Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. Α1 α/οικ.95638 (6) 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
έντεκα (11) υπαλλήλους μονίμους και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις.και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/ 

Α716.12.2015). 

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 

λήψη άμεσων μέτρων.και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/ 

Α719.3.2015). 

γ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ 40/Α723.9.2015). 

δ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας (ΦΕΚ 148/Α79.10.2017). 

2. Τις αποφάσεις: 

α) αριθμ. Α1 α/Γ.Π.οικ. 32043/4.5.2015 Υπουργού Υγεί¬ 
ας (ΦΕΚ 831/14.5.2015) «Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα φύλαξης». 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 40.000 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 2017 και ειδικότερα 
από τον ΚΑΕ 0511 Φ.110. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ./95395/21.12.2017 
βεβαίωση της παρ, 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
αποφασίζουμε: 

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής 
εργασίας καθώς και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
από 1.1.2018 έως 31.12.2018, σε έντεκα (11) υπαλλή¬ 
λους μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους (φύλακες) του Υπουρ¬ 
γείου Υγείας που θα απασχοληθούν υπερωριακά λόγω 
αναγκών που προκύπτουν για την επί 24ώρου βάσεως 
φύλαξη του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού και Κεντρικής 
Αποθήκης Υλικού, του Σταθμού Αυτοκινήτων και των κτι¬ 
ρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Οι ώρες απασχόλησης για 
τον καθένα από τους ανωτέρω υπαλλήλους θα ορίζονται 
ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν για την 
επί 24ώρου βασική φύλαξη των ανωτέρω αναφερομέ¬ 
νων Υπηρεσιών του Υπουργείου μας ως εξής: 

α) Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 22ης 
ώρας: 

Έως 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και έως 2.324 
ώρες για τους έντεκα (11) υπαλλήλους κατ' έτος. 

β) Νυχτερινή εργασία από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρω¬ 
ινής: 

Έως 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και έως 624 ώρες 
για τους έντεκα (11) υπαλλήλους κατ' έτος. 

γ) Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών από 
6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας και 22ης ώρας μέχρι 6ης 
πρωινής: 

Έως 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και έως 1.456 
ώρες για τους έντεκα (11) υπαλλήλους κατ' έτος. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'4783/29.12.2017 


Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Μέ¬ 
ριμνας και Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. Αΐα/οικ.95640 (7) 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
σε ένα (1) υπάλληλο μόνιμο που υπηρετεί στο 
Υπουργείο Υγείας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 "Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις.και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/ 

Α716.12.2015). 

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 

λήψη άμεσων μέτρων.και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/ 

Α719.3.2015). 

2. Το π.δ. 121/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
(ΦΕΚ 148/Α79.10.2017). 

γ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ¬ 
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 1.500 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυ¬ 
φθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος 
οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0511 του 
Φ. 110. 

4. Την αριθμ. πρωτ. Β1 α/οικ./95395/21.12.2017 βεβαί¬ 
ωση της παρ. 5 του άρθρ. 24 του ν. 4270/2014, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρ¬ 
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου από 1.1.2018 έως 
31.12.2018, στον κάτωθι μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, 
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού 
που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας, και που θα απασχο¬ 
ληθεί υπερωριακά για την αναδιάρθρωση των χώρων 
στέγασης των υπηρεσιών, την εξασφάλιση λειτουργικό¬ 
τητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, 
λόγω του ότι έχουν αρχίσει εργασίες ελαιοχρωματισμού 
και οι οποίες δεν έχουν τελειώσει ακόμη για να υποδε¬ 
χθούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες: 

1. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος, κλάδου ΥΕ εργατών, 
με βαθμό Β' και ΜΚ 10. 

Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν θα υπερ¬ 
βαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά μήνα. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 


πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Μέ¬ 
ριμνας και Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. Αΐα/οικ.95641 (8) 

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
που υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του 
Αναπληρωτή Υπουργού, του Αναπληρωτή Γενι¬ 
κού Γραμματέα και των Γενικών Γραμματέων του 
Υπουργείου Υγείας και δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις, για το έτος 2018. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις.και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/ 

Α716.12.2015) 

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις 

για τη λήψη μέτρων.και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/ 

Α719.3.2015). 

γ) Το π.δ. 73/2015 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ¬ 
βέρνησης, υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ¬ 
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α723.9.2015). 

ε) Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί¬ 
ας όπως ισχύει» (ΦΕΚ 148/Α /9.10.2017). 

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θαπροκληθεί 
δαπάνη ύψους € 108.100,00 περίπου, η οποία θα καλυ¬ 
φθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος 
οικονομικού έτους και ειδικότερα από το Φ. 110 και τον 
ΚΑΕ 0511. 

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων του Υπουρ¬ 
γού, του Αναπληρωτή Υπουργού, του Αναπληρωτή Γενι¬ 
κού Γραμματέα και των Γενικών Γραμματέων του Υπουρ¬ 
γείου Υγείας. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ./95395/21.12.2017 
βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων που 
υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή 
Υπουργού, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και των 
Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι 
δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις και θα απασχοληθούν 
μέχρι είκοσι (20) ώρες ο καθένας το μήνα για υπερωρια- 
κή απογευματινή εργασία το έτος 2018, ως εξής: 

α. Έως είκοσι(20) υπάλληλοι στο Γραφείο του Υπουρ¬ 
γού Υγείας. 

β. Έως είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο του Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού Υγείας. 
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γ. Έως πέντε (5) υπάλληλοι στο Γραφείο του Αναπλη¬ 
ρωτή Γενικού Γραμματέα 

δ. Έως είκοσι (20) υπάλληλοι στα Γραφεία των Γενικών 
Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 
Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. Α1 α/Γ.Π/οικ.95643 (9) 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
τέσσερις (4) υπαλλήλους που υπηρετούν στο 
Υπουργείο Υγείας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 "Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις.και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 

176/Α/16.12.2015). 

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 

λήψη άμεσων μέτρων.και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/ 

Α719.3.2015). 

γ) Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α79.10.2017) "Οργανι¬ 
σμός του Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει». 

δ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ¬ 
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α723.9.2015). 

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυ¬ 
φθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος 
οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0511 του 
Φ. 110. 

3. Την αριθμ. πρωτ. Β1 α/οικ.95395/21.12.2017 βεβαί¬ 
ωση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, απο¬ 
φασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ 'υπέρ- 
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου, από 1.1.2018 έως 
31.12.2018 σε τέσσερις (4) υπαλλήλουςτου Υπουργείου 
Υγείας, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για το τμήμα 
πρωτοκόλλου που θα λειτουργεί για έκτακτες υπηρε¬ 
σιακές ανάγκες μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου 
ως εξής: 

1. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
με βαθμό Α'και 13ο Μ.Κ. 

2. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων με βαθμό Β'και 3ο Μ.Κ. 

3. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων με βαθμό Α'και Μ.Κ. 11 

4. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
με βαθμό Α'και Μ.Κ 15. 

Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν θα υπερβαί¬ 
νουν τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο τό μήνα. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 


πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του τμήματος Πρωτοκόλλου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 
Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. ΑΙα/Γ.Π/οικ.956 47 (10) 

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης δέκα 
εννέα (19) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (ΙΔΑΧ), που υπηρετούν στο Υπουργείο 
Υγείας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις.και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/ 

Α716.12.2015). 

β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 

λήψη άμεσων μέτρων.και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/ 

Α719.3.2015). 

γ) Το άρθρο π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α79.10.2017) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας». 

δ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ¬ 
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α723.9.2015). 

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 65.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυ¬ 
φθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 2018 
και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 του Φ. 
110 . 

3. Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.95395/21.12.2017 
βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα εννέα 
(19) Οδηγών αυτοκινήτων, μονίμων και με σχέση εργα¬ 
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), από 
1.1.2018 έως 31.12.2018 έως είκοσι (20) ώρες το μήνα 
στον καθένα για απογευματινή εργασία και δέκα - έξι 
(16) ώρες το μήνα στον καθένα για εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών. 

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή¬ 
λων κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να καλύ- 
ψουν έκτακτες ανάγκες (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύ¬ 
ρες κ.λπ.), καθώς και επείγουσες και έκτακτες ανάγκες σε 
όλη την Επικράτεια, όπως: μεταφορά σκηνών, κουβερ¬ 
τών, ιατροφαρμακευτικού υλικού, ιματισμού, τροφίμων, 
μεταφορά αίματος στα Νοσοκομεία, μετακινήσεις Υγιει- 
νολόγων, Μηχανικών, επιτροπών και άλλων εξειδικευμέ- 
νων υπαλλήλων οι οποίοι κινούνται σε όλη την Ελλάδα 
για ελέγχους ιδρυμάτων, υδραγωγείων, πηγών, ποταμών, 
Νοσοκομείων, εξυπηρέτηση ΠΣΕΑ, ΕΚΕΠΥ κ.λπ.. 
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Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή¬ 
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
κατά τις ώρες 15:00 έως 22:00 και τις Κυριακές και εξαι¬ 
ρέσιμες ημέρες από 15:00 έως 20:00. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΤμήματοςΤεχνικής Μέρι¬ 
μνας και Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Ανθρώπινου 


Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Υγείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 
Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: ννθύιτιαείθΓ.θΙΟΘί.αΓ 










